RAPPORT DE SYNTHESE SUR L’UTILISATION DES CAMERAS 
INDIVIDUELLES SUR LA PERIODE 2017-2018 


Materiel : 

L’autorisation porte sur trois cameras et compte tenu de la modification du materiel impose par les 
foumisseurs avec la mise en place de la geo localisation des systemes, le choix a ete arrete de 
prendre seulement deux cameras. 

Nous avons fait Tacquisition de cameras securisees de chez SENTINEL. 


Protocole et modalites d’utiUsation : 


Nous avons mis en place un protocole d’utilisation des cameras portant comme suit: 

Mentions des perceptions et restitutions des cameras sur le registre des armes du poste. 
Declenchement des cameras a chaque intervention sensible ou sui' decision de T agent, et mention 
ecrite le cas echeant. 

Conservation des images sur un disque dur exteme place dans Tarmoire forte du service. 


Nombre de declenchements de cameras et types d’utilisation : 

Les deux cameras ont ete declenchdes 162 fois (83 fois pour la N°026, 79 fois pour laN°025) 
pour la p^riode comprise entre le 27 avril 2017 et le 4 mars 2018. 

L’ensemble des ces declenchements porte principalement sur des securisations d’interventions 
classiques et n’a pas donne lieux k des traitements judiciaires. 


Conclusion : 

La mise en place de ce dispositif a permis de securiser le travail des policiers municipaux sur le 
terrain vis-a-vis de tous les publics rencontres. 

Nous constatons que les individus connus de nos services ont adapte leurs comportements vis-a-vis 
des agents, apportant une certaine serenite lors des missions. 

Nous avons egalement une baisse des reflexions de type intimidation de la part des contrevenants 
lors d’operations de controles routiers. 
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